Borås Kommun är ett föredöme med att införa ett 
framtidsinriktat sopsystem. 

Ett beslut om ett nytt sopsystem togs med en betryggande majoritet i Kommunstyrelsen i Borås den här 
veckan och snart kommer frågan upp i Borås Kommunfullmäktige till beslut. Under två år har den sk 
flerfacksmodellen utprovats i ett antal områden i Borås och den har visat att utsorteringen med 
flerfacksmodellen blir mycket högre än i det gamla systemet. 

Systemet som Borås kommun haft innan och nu tänker gå ifrån är optisk sortering av soppåsar med två 
färger. Matavfall i svart påse och brännbart avfall i vit påse. Detta system anser nu Borås kommun vara 
utslitet och föråldrat och bedöms ineffektivt ur miljö-och klimatsynpunkt. Matavfallet med de svarta 
påsarna omvandlas i en jäsningsprocess till biogas. Resterna efter processen som kallas för biomull är 
näringsrikt och läggs ofta ut på åkrar men undersökningar visar att detta biomull innehåller alltför stora 
mängder partiklar av mikroplast. Detta är mycket oroväckande! 

Systemet med svarta och vita påsar som nu Borås tänker lämna beslutade Ulricehamns Energi införa 
från och med maj 2019. För mig blir det helt obegripligt. Inte minst då Ulricehamns kommun i 
Kommunfullmäktige dec 2018 tog ett beslut om ”Strategi för kommunens arbete med lokala 
miljöfrågor”. I det dokumentet förordades ett system som våra närliggande kommuner Tranemo och 
Svenljunga infört och nu snart också Borås inför. 

I Maj 2019 lämnade jag in en motion med yrkandet: ”Delegationsordningen för Ulricehamns Energi 
sk i'i vs om och ändras till att vid val av sopsystem i kommunen ska denna fråga alltid framledes beslutas 
i kommunens högsta organ, nämligen Kommunfullmäktige”. 

Borås Kommun beslutar snart om ett nytt sopsystem i Kommunfullmäktige. Nu är det dags att beslut 
om nytt sopsystem alltid tas i Kommunfullmäktige i Ulricehamn kommun. 
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